EDWARD de Boksza RADOSZEWSKI 


urzędnik kolei Karola Ludwika 


przeżywszy lat 35, po długićj i dolegliwćj chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, dnia 29 Lipca 1881 r. przeniósł się do wieczności. 


W smutku pozostała żona wraz z dziećmi, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Kolegów Zmarłego na wyprowadzenie zwłok 
w Niedzielę dnia 31 b. m. o godzinie 5 po południu z domu pod L. 138 przy ulicy Warszawskićj wprost na cmentarz 


W drukarni Zwiążkowój w Krakowie. 


